EXTRAIT X« i-23.                                      U
l'autre par 4. Elle sera donc divisible au moins par 1«» nmiilin* x
à-dire par le cube de 2. Cela posé, nommons // la plus          ji:i>^ , i t
de 2 qui divisera x- - i. En vertu du corollaire IL les pul-snj,^ i. plus élevées de 2 qui diviseront les différencia
seront respectivement
2 II ,      '2 - /I ,      ....
Donc, si a surpasse 2, le premier tenue de la suite
qui deviendra équivalent à l'unité suivant le module 2J >era
la valeur de i étant
(3g)                              '         £=^Ç'
D'autre part, l'indicateur correspondant à la base*r, et au               2%
devra être un diviseur de
11 se trouvera donc compris dans la suite
2,      28,      23,
et ne pourra être que la valeur précédente de i. Cette            valeur
deviendra le plus grande possible lorsque le nombre n se            sim-
plement à 8, ce qui arrivera si Ton prend
x = 3      ou      x = 5,
puisque l'on a
3-—1 = 8       et       5S —1 = 3.8.
Par conséquent,
(4o)                                            I = JN = a-*
sera l'indicateur maximum relatif au modèle
n = 2a > 4.pposons en conséquence la différence
